SD - P 120 DT ごほ用に際してのお知 6 せとお願い 


ソフトウエアのパージョンアップについて 

本機のソフトウェアを書き換えて更新ずることによって、機能の改善などびできまず。 

本機では、放送局びデジタル放送の電波の中にソフトウェアを入れて送信し、それをダウン 
□ードずることによって、バージョンアップを行ないまず。ダウン□ードには、特に操作は 
必要ありません。本機び電波を検知して、自動的に行ないまず。 

ノ（ージョンアップについてくわしくは、じ(下の当社ホームページをご覧ください。 
http://www3.toshiba.co.jp/hclcl-clvcl/support 

自動ダウン□ー ドは、本機の電源び「待機状態」（本体のスタンノ（イ表示好び赤で点好）のとさ 
にだけ行なわれまず。自動ダウン□ードび始まると、スタンバイ表おなびオレンジ色に変わ 
0まず。作業び終わると、ホの点灯に戻0まず。 


ごを意 

ダウン□-ド中（スタンバイ表示灯びオレンジ色で点'打中）は、本機の電源プラグを 
抜かないでください。 ダウン□ード中に電源をなくと、作業び中止され、本機び正常 
に動作しな<なる場合びあります。万一動作しな<なったとさは、取扱説明書の裏 
表紙に記載の r まち DVD インフォメーションセンター」にご連絡ください。 


電子番組表 （EPG) のデータ取得 

本機は、デジタル放送の電モ番組表機能に対応していまず。 

デジタル放送の番組表や裏番組表リストは、放送電波で送られてさまず。これらのデータは、 
本機の電源を U モコンで切って待機状態（スタンバイ表示びホ点灯）に変えると、自動的に 
本機び取得を始めまず。取得中は、スタンバイ表示なびオレンジ色に変わりまず。作業び終 
わると、ホの点打に戻りまず。 スタンバイ表示归びオレンジ色に点巧中は、絶巧に電源プラ 
グを巧かないで<ださい。故障の原因になりまず。 

長時間の使用のくり返しなどによって本機の待機状態び極端に少ないと、データの取得び行 
なわれず、電モ番組表の表示び不完全になることびありまず。また、電波や放送局および本 
機の状態によって、データ取得び完了しない場合ちありまず。このとさは、 U モコンで電源 
を切って本機を待機状態にし、約]時間放置してみてください。 

-本体の電源ボタンで電源を切っている間は、放送局び送信ずる番組情報を取得出来ません。 

-お買い上げ直後や電源を入れた直後などには、番組内容の表おに時間びかかることびあり 
まず。 


液晶画面の明るさについて 

お買い上げ時、液晶画面の明るさは[標準]に設定されていまず。お好みにより明るさを調節 
でさます。取扱説明書の日6ページをご覧になり、 [ 映像設定 ] の[バックライト]の設定値 
を変更して、お好みの明るさにしてお使い<ださい。 
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